IRRADIO • Mod. EX 25 



607 G $2 - — — 6.3 

6V6 G 250 265 14 ~ 6.3 

5Y3 G 2 x 340 5 


Norme d> taratura e dl allineamento come per il mod. DL 46. 


IRRADIO - Mod. EX 25 • Onde medic: da 524 a 1600 kc/s, cortc da 63,5 a 35 m, da 35 a 21,8 m e da 22 a 13,2 m. Media frequence: 

450 kc/s. Potenza: 4 W. Produzione 194546. 
















